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HOBAH TPEMATOflA CETITREMA FOLIIFORMIS G. N., 

SP. N. - IIAPA3HT IIEHEHH KHTA EPAHftA 

A. C. CkphShh 

KpLiMCKHH rocyAapcTBeHHLiH neffarornHecKHn hhcthtyt hm. M. B. OpyH3e, 

CHM$eponojib 

OnncaHa TpeMaTO^a Cetitrema foliiformis g. n., sp. n. (ceM. Campulidae ) H3 jkgjihhlix 
npoTOKOB ne^eHH khtb Bpan^a, KOTopaa hbjihgtch npeACTaBHTejieM hoboto BH,p;a, po,n;a 
h no,n;ceMeHCTBa. 

B 1966 r. Ha KHTo6a3e «CoBeTCKaH YKpaHHa» HaM y^ajiocb coSpaTb He- 
6ojibmon MaTepnaji H3 khtob Bpan^a ( Balaenoptera edeni Anderson), rejib- 
MHHTO(|)ayHa KOTopbix ro HacTompero BpeMenn He nccjie^oBaHa. B neneHH 3 thx 
khtob 6bum o6Hapy>neHbi TpeMaTOAti, KOTopbie HMejin Bee npn3HaKH ceMencTBa 
Campulidae Odhner, 1926, ho He Morjin 6biTb oTHeceHbi hh k o^HOMy H3 bxo- 
,o;hh];hx b Hero noftceMencTB. Hn>Ke npHBO^HM onncaHne 3 toh TpeMaTOftbi. 

Cetitrema foliiformis g. n., sp. n. (pnc. 1—3) 

X o 3 h h h: kht Bpan^a (Balaenoptera edeni Anderson). JI o k a ji h 3 a- 
p h h: >KejiHHbie npoTOKH neneHH. MecTO o6Hapy>KeHHn: Hh^hh- 
ckhh oneaH. M a t e p h a ji: HccjiepoBaHO 24 3K3. TpeMaTop Ha TOTajibHbix 
npenapaTax h cpe3ax. TonoTHn (N° 1112) h naparanbi xpaHHTcn b rejibMHHTo- 
jiornnecKOH jiaSopaTopnn npn Ka^eppe 3oojiornn KpbiMCKoro rocypapcTBeH- 
Horo neparornnecKoro HHCTHTyTa hm. M. B. OpyH3e. 

OnncaHne b h a (no rojiOTHny). Tejio njiocKoe, jihctobh^hoh 
$opMbi, CBeTjio-KopnnHeBoro pBeTa, c 3aocTpeHHbiMH nepe^HHM h 3a,o;HHM 
KOHpaMH. KyTHKyjia nonphiTa MejiKHMH HinnnKaMH 0.030 — 0.038 mm pjiHHbi. 
,Il,jiHHa Tejia 7.1 mm, HanSojibman mnpnHa (Ha ypoBHe 3a^Hero ceMeHHHKa) 
2 mm. PoTOBan npncocKa cy6TepMHHajibHa, ee nonepenHHH pnaMeTp 0.3 mm, 
rjiySnHa 0.19 mm, nonepenHbm pnaMeTp oTBepcrnn 0.1 mm. BpioniHan npncocKa 
0.36 mm b pnaMeTpe pacnojio>KeHa (ee peHTp) Ha paccTOHHHH 1.54 mm ot nepep- 
Hero KOHpa Tejia. nonepewbifi pnaMeTp oTBepcTHH Spionraon npncocKH 
0.17 mm, npoAOJibHbin — 0.14 mm. llpe(|)apHHKC KopoTKHH, $apHHKC rpyrne- 
bh^hhh, pacHinpHiOH^HHCH k 3apHeMy KOHpy, ero pjiHHa 0.3 mm, HanSoJibHian 
rnnpHHa 0.25 mm. ,H,Ba KHinewbix CTBOJia HannHaiOTCH HenocpepcTBenno ot 
$apHHKca h, BOJiHoo6pa3Ho H3rn6ancb, npopoji>KaiOTCH nonra po 3a,o;Hero 
KOHpa Tejia, oTCbuian b CTopomi no 10 jiaTepajibHbix h 9 MepnaHHbix KOJieH. 
B HenoTopbix MecTax Ha KHinewbix CTBOJiax HMeioTca KopoTKne jiaTepajibHbie 
h Me^naHHbie KapMaHoo6pa3Hbie BbinnanBaHHa CTeHOK. IlepeftHHe pnBepTH- 
Kyjlbl OTCyTCTByiOT, HO B 3THX MeCTaX KHHieHHbie CTBOJIbI ftejiaiOT HeSoJIbHIOH 
H3rn6 B CTOpOHy POTOBOH npHCOCKH (pHC. 1). 

TpySnaTbin 3KCKpeTopm>ra ny3bipb HannHaeTCH ot ypoBHH 3a^Hero Kpan 
ceMeHHHKOB h, H3rn6ancb MeTKjiy ctbojibmh KHmenHHKa, npopojmaeTcn po 
3aji;Hero KOHpa Tejia. OncKpeTopHoe oTBepcTne TepMHHa jibho. 

CeMeHHHKH nonepenHO-BbiTHHyTbie, jionacTHbie, jie>KaT Mepnamio o,o;hh 
Bnepepn ppyroro bo btopoh neTBepTH Tejia. Pa3Mep nepepHero ceMeHHHKa 
0.64x1.28 mm, 3 apHero — 0.81x1.28 mm. CeMemibie npoTOKH otxo^ht ot 
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Aop3ajiBHOH cTopoHBi nepeAHero n 3aAHero ceMeHHHKOB 6jih3 Me^naHHOH 
jihhhh Tejia, ,n;ajibme ceMeHHon npoTOK nepeAHero ceMeHHHKa oTKjioHneTcn 
HecKOJibKo BJieBO n Ha Aop3ajibHyio CTopoHy, a 3aAHero — BnpaBO n Ha BeHT- 
pajibHyio. 06ohah c A®yx ctopoh ooTHn, ceMeHHBie npoTonn bhobb c 6 jih- 
>KaiOTCH n OTKpBiBaiOTCH b ceMeHHon ny3BipeK (pnc. 2, 2 h 3). ^naivieTp ceMeH- 
HBIX npOTOKOB B MeCTaX OTXOKAGHHH OT CeMeHHHKOB OKOJIO 0.030—0.035 MM, 
a flajibme KOJie6jieTCH or 


0.015 ao 0.025 mm. IIojiOBoe 
OTBepcTne pacnojio>KeHO Me- 
AHaHHO, Ha paCCTOHHHH 
0.12 mm ot nepeAHero Kpan 
6 piomHOH npncocKH. IIojio- 
boh 6 ypcH HeT. Tpy 6 naTBiH 
ceMeHHon ny3BipeK okojio 
1 mmajihhbi h 0.19—0.22 mm 
nrapHHBi, s-o6pa3HO H3orHyT 
h CMem;eH BnpaBO ot MeAH- 
aHHOH jihhhh Tejia; ero 3aA- 
hhh KOHeu, y rojiOTHna He 
bhxoaht 3 a 3aAHHH Kpan 
SpiomHOH npncocKH (y He- 
KOTOPHX 3K3eMnJIHpOB OH 
MO>KeT HeMHOTO BBIXOAHTb). 
npocTaTHHecKaa nacTB 
(0.20 mm aJihhbi h 0.15— 
0.18 mm mnpHHBi) 0 Kpy>KeHa 

yAJIHHeHHBIMH >Kejie3HCTBIMH 
KjieTKaMH. 3a npocTaTHne- 
ckoh HacTbio cjieAyeT KOpOT- 
KHH (0.07 mm), npHMOH, He- 
BOopy>KeHHBiH ynacTOK ceMe- 
H3BepraTejibHoro KaHajia, 
KOTOpBIH OTKpBIBaeTCH B no- 
jiOByio KJioany. LJnppyc ot- 
cyTCTByeT (pnc. 2, 2 ). 

flHHHHK AejIBHOKpaHHHH 

(0.43x0.64 mm), jie>KHT He- 
nocpeACTBeHHO BnepeAH ne- 
peAHero ceMeHHHKa. Tejibije 
Mejinca (0.45 X 0.52 mm) pac- 
nojio>KeHO Aop3ajiBHO no ot- 
HOmeHHIO K HHHHHKy. JKeji- 
TOHHBie $OJIJIHKyjIBI HaHH- 
HaiOTCH 6jih3 3aAHero KOHii,a 
$apHHKca, 3aHHMaiOT npo- 
CTpaHCTBo Me>KAy nepeAHHMH 
MeAHaHHBIMH KOJieHaMH KH- 



menHHKa h, 0Kpy>Kan kh- 


meHHBie CTBOJIBI, ConpOBO- Pnc. 1. Cetitrema foliiformis g. n., sp. n. 


>KAaiOT HX nOHTH AO CaMOro j — MapHTa; 2 — hhh;o. 

3 aAHero KOHija Tejia. JKeji- 


TOHHBie npoTOKH H3 nepeA- 

nen h 3aAHen nojioBHH Tejia cjiHBaiOTCH b A®a nonepenHBix CTBOJia, koto- 
pne Ha ypoBHe nepeAHero Kpan nepeAHero ceMeHHHKa BnaAaiOT b /KejiTOHHBiH 
pe3epByap pa3MepoM 0.13x0.15 mm. Ooran BepeTeHOBHAHHH (0.105 mm ajihhbi 
H 0.047 MM MaKCHMaJIBHOH IHHpHHBl), paCnOJIO>KeH AOp3aJIBHee HHHHHKa no 
AnaroHajiH k npoAOJiBHOH och Tejia (nepeAHHH KOHeu; CMem;eH BJieBo). CjierKa 
H3BHTOH HHHieBOA OTXOAHT OT AOp3ajIBHOH CTOpOHW HHHHHKa H BnaAaeT B 3aA- 
hk)K) nacTb ooTHna. CiOAa >Ke OTKpBIBaeTCH >KejiTo x iHHH npoTOK, HAymnn ot 
>KejiTOHHoro pe3epByapa. JlaypepoB KaHaji HannHaeTCH ot HHijeBOAa 6 jih 3 


3 * 
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3aAHen aacTH oorana h oTKptiBaeTCH Ha Aop3ajiBHOH CTopoHe Tejia HaA >Keji- 
tohhbim pe3epByapoM. Phaom c jiaypepoBHM KaHajioM (c npoTHBonojioamoH 
CTOpOHBI OT OOTHna) B HHIjeBOA OTKpBIBaeTCH MaJieHBKHH CeMenpneMHHK 

0.041x0.057 mm (pnc. 2, 2, 3 h 3). Ot nepeAHero KOHpa ooTnna HaamiaeTCH 
MaTKa. BHaaajie ee mnpHHa He npeBBimaeT 0.015—0.020 mm, ho Ha paccToa- 
hhh 0.08 mm ot nepeAHero KOHija oorana A HaMeT P MaTKH pe3Ko B03pacraeT 
AO 0.09 mm. IleTjiH MaTKH pacnojiaraiOTca b npocTpaHCTBe Me>KAy hhhhhkom 
h nepeAHHMH MeAnaHHBiMH KOJieHaMH KHineamiKa, 3axoAH 3a nepeAHHH Kpan 
SpioniHOH npHcocKH h noaoBoe oTBepcTne. MeTpaTepM 0.23 mm a* 1111111 * 1 h 
0.035—0.041 mm mnpHHBi oTKpBiBaeTca b noaoByio KJioaay, pa3Mep KOTopoii 



Phc. 2. Cetitrema foliiformis g. n., sp. n. 

1 — carnTTajibHbiH pa3pe3 nepeAHero KOHija Tejia b odjiac-ra potoboh npncocKH h (J)apHHKca; 2 — 
neTajm CTpoeHHH nojiOBott cncTeMbi Ha carnTTajibHOM pa3pe3e; 3 — ijeHTpajibHbie opraHbi raeHCKOH 
nojioBOH CHCTeMbi Ha nonepeHHOM pa3pe3e. 


0.074x0.02 mm. flipa OBajibHbie, Ha nonepenHOM ceneHHH KpyrJiHe, 
0.070-0.074 X 0.049—0.053 mm, HMeiOT xopomo 3aMeTHyio ynaonjemiyio 
KpBimeaKy Ha oahom noaioce h MaJieHBKHH hith<|)thk Ha APyroM. ^naMeTp 
KpBimeaKH 0.015 mm, TOJinpraa CKopaynBi 0.003 — 0.004 mm. 

H3MeHHHB0CTB. ^3,jiHHa Tejia KOJie6jieTca b npeAeaax ot 5.1 a^ 
7.4 mm, MaKCHMajiBHaa mnpHHa ot 1.5 ao 2.5 mm. IlonepeaHBiH A^aMeTp poto¬ 
boh npHcocKH 0.28—0.30 mm, A HaMeT P OTBepcTHa 0.10—0.12 mm. JJnaMeTp 
SpioniHOH npncocKH 0.35—0.36 mm, rjiySmia 0.30 — 0.32 mm. Pa3Mep $apHHKca 
0.30 — 0.34x0.23 — 0.25 mm. nepeAHHH ceMemmK 0.41 — 0.70x1.13 — 1.28 mm, 
3aAHHH — 0.64—0.81 X 1.09 — 1.28 MM. BHHHHK peJIBHOKpaHHHH (oKpyrjiBifi, 
nonepeaHOBBiTaHyTBm), hjih cjiaSojionacTHBiH 0.21 — 0.43x0.30 — 0.75 mm. 

^H^epeHAHajiBHHH a H a r h o 3. B HacToanjee BpeMa cpeAH 
reJIBMHHTOJIOTOB HeT eAHHOrO MHeHHa OTHOCHTeJIBHO CHCTeMaTHKH KaMnyjIHA- 

GoraacHO MOHorpa(f)HH CKpaSmia (1948) h ^eaaMype (1955), ceMencTBO Cam- 
pulidae Odhner, 1926 npeACTaBJieHo A®yMa noAceMencTBaMH: Campulinae 
Stunkard et Alvey, 1929 h Nasitrematinae Ozaki, 1935. 

H 3 Ta6jiHii;Bi bhaho, hto onHCBiBaeMBie TpeMaTOAH He MoryT 6bitb OTHeceHBi 
k noAceMencTBy Campulinae no TpeM cynjecTBemiBiM npn3HaKaM: ohh He HMeiOT 
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CpaBHemie TpeMaTOA no^ceMeiicTBa Cetitrematinae subfam. n. 
c TpeMaTo^aMH no^ceMeficTB Campulinae h Nasitrematinae 


Campulinae 


Nasitrematinae 


Cetitrematinae subfam. n. 


BeTBH KHineHHHKa c nepe^- 
HHMH ^HBepTHKyJiaMH * 

Bypca h i^nppyc hmciotch 

CeMenpneMHHK HMeeTCH jih6o 
OT cy TCTBy eT 

CeMeHHHKH He pacnaflaiOTCH 
Ha (j)OJiJiHKyjifci 

Hinja Ha nonepeuHOM pa3pe- 
3e TpeyrojibHtie, pe>Ke 
Kpyrjitie 

IIapa3HTLI >KeJIHHLIX xoaob 
neaeHH h KHHieaHHKa Mop- 
CKHX MJieKOnHTaiOin,HX 


IlepeAHHx AHBepTHKyjiOB 
KHmeHHHKa HeT 
Bypcti HeT, ipippyc oueHb 

KOpOTKHH 

CeMenpneMHHKa HeT 

CeMeHHHKH pacna^aiOTCH Ha 
(J)OJIJIHKyjIbI 

Hni^a Ha nonepeuHOM pa3- 
pe3e TpeyrojibHbie 

IIapa3HTbI HOCOBOH nOJIOCTH 
MopcKHx MjieKomrraiomHx 


IlepeAHHX AHBepTHKVJIOB KH- 
meaHHKa HeT 

Bypcbi h i^nppyca HeT 

CeMenpneMHHK HMeeTCH 

CeMeHHHKH He pacna^aioTca 
Ha (J)OjuiHKyjibi 

Hhha Ha nonepeaHOM pa3- 
pe3e Kpyrjibie 

IIapa3HTbi >Kejiaiibix xoaob 
neaeHH KHTOo6pa3Hbix 


6ypcbi, ijnppyca h nepe^HHx AHBepTHKyjiOB KHineuHHKa. K no^ceMencTBy 
Nasitrematinae ohh He MoryT 6 litb OTHeceHLi, TaK KaK HMeiOT CeMenpneMHHK, 
KOMnaKTHLie CeMeHHHKH, KpyrjiLie Ha nonepeuHOM pa3pe3e HHii;a h jioKajin- 
3yioTCH He b hocobbix nojiocTHX, a b 2KejiHHLix xo^ax neneHH. 

HMaryTH (Yamaguti, 1958) oSocHOBaji ceMencTBO Nasitrematidae Yama- 
guti, 1958, a ocTajibHLix KaMnyjiHA pacnpe^ejinji cpeAH nara no^ceMencTB: 
Campulinae Stunkard et Al- 
vey, 1929; Lecithodesminae Ya¬ 
maguti, 1958; Odhneriellinae 
Yamaguti, 1958; Orthosplan- 
chinae Yamaguti, 1958 h Syn - 
thesiinae Yamaguti, 1958. 

B HacToam;eH paSoTe mli He 
nbiTaeMca pa3pemHTb cnopHbie 
BOnpOCbl CHCTeMaTHKH 3TOH 
rpynnbi TpeMaTOA, ho oueBHA- 
ho, hto onncbiBaeMbie hhmh 
T peMaTo^bi He MoryT Shtb ot- 
HeCeHbl HH K O^HOMy H3 3THX 
no^ceMencTB, OTjmaaacb ot 
K amAoro H3 hhx pa^oM npn- 
3HaKOB. Mh caHTaeM HeoSxo- 
AHMblM oSoCHOBaTb HOBOe nOA- 
ceMencTBO Cetitrematinae sub¬ 
fam. n. TaKHM o6pa30M, 

HCCJieAOB aHHbie TpeMaTOAti aB- 
jiaiOTCa npeACTaBHTeaaMH ho- 
Boro BHAa, HOBoro poAa h ho- 
Boro noAceMencTBa. 

^narH03 noAceMencTBa. Campulidae c njiocKHM jihctobha- 
hhm TejioM. KyiHKyjia noupbiTa MejiKHMH mnnHKaMH. IlepeAHne AHBepTHKyjibi 
KHmeaHHKa oTcyTCTByioT. CeMeHHHKH jionacTHbie, jiemaT oahh BnepeAH APY“ 
roro. Bypca h ipippyc OTcyTCTByioT. IIojiOBoe OTBepcTHe OTKpbiBaeTca Bne¬ 
peAH SpioiHHOH npHeocKH. Hhuhhk pacnoaomeH BnepeAH ceMeHHHKOB. CeMe- 
npneMHHK HMeeTca. JlaypepoB KaHaji OTKpbiBaeTca Ha Aop3ajibHOH CTopoHe 
Teaa. IleTjiH MaTKH 3axoAHT BnepeA 3a Spionmyio npHCocny h noaoBoe OTBep- 
CTHe. MHorouHCJieHHbie mejiTouHbie $ojuiHKyjibi oKpymaiOT BeTBH KHineuHHKa 


* 3tot npH3HaK He^Obui OKOHuaTejibHO BbiacHeH tojibko y poAa Synthesium Stunkard et 
Alvey, 1930, ho flejiHMype h CepAiOKOB (1966) npn nccjieAOBaHHH S . tursionis (Marchi, 1872) 
H3 aJajiHHbi HepHoro Mopa o6Hapy>KHJiH y hhx nepeAHne AHBepTHKyjibi KHmeuHHKa. 



Phc. 3. Cetitrema foliiformis g. n., sp. n. 
AeTajiH CTpoemiH iiojioboh cucTeivibi BeHTpajibno. 
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n conpoBo^aiOT hx hohth Ha BceM npoTH>KeHHH. rfnija Ha nonepenHOM cene- 
hhh KpyrjiHe. 9KCKpeTopHBiH ny3HpeK Tpy6KOBH,n;HBiH. IIapa3HTBi >KejiHHHx 
xoaob neneHH KHToo6pa3HHx. Thhhhhbih h nona ejpiHCTBeHHBiH poA Ceti - 
trema g. n. 

^HarH03 p o a a. Cetitrematinae. Tejio njiocKoe, jiHCTOBH^Hoe, c 3a- 
ocTpeHHHM nepe^HHM h 3a,n;HHM KomjaMH. KyTHKyjia chjiohib nonpHTa Meji- 
KHMH mHHHKaMH. PoTOBaH HpHCOCKa HeMHOrO MeHBHie 6piOmHOH. IIpe(|)apHHKC 
kopotkhh, $apHHKC rpymeBHflHBiH. KnmenHBie ctbojibi HannHaiOTCH Henocpeji;- 
CTBeHHo ot $apHHKca, BOJiHoo6pa3Ho H3rn6aioTCH b^ojib jiaTepajiBHBix KpaeB 
n cjieno 3aKaHHHBaiOTCH Ha 3a,n;HeM Komje Tejia. nepe^HHe jjHBepTHKyjiBi 
KnmeHHHKa oTcyTCTByiOT. CeMeHHHKH jionacTHBie, jie>KaT b nepe^Hen noJiOBHHe 
Tejia oflira Bnepe^n ,n;pyroro. Bypca n ipippyc OTcyTCTByiOT. IIpocTaTHHecKaa 
nacTB h Tpy6naTBiH ceMeHHon ny3BipeK chjibho pa3BHTBi h cbo6oaho jie>KaT 
b napeHXHMe. Kopotkhh HeBoopy>KeHHBiH ynacTOK ceMeH3BepraTejiBHoro 
KaHajia oTKpBiBaeTca b noJioByio KjioaKy. Hhhhhk u,ejiBHOKpaHHHH hjih cjia6o- 
jionacTHBiH, jieacHT Bnepe^n ceMeHHHKOB. Oothh BepeTeHOBH^HBiH. CeMe- 
npneMHHK HMeeTca. JlaypepoB KaHaa oTKpHBaeTca Ha ji;op3ajiBHOH CTopoHe 
Tejia, 6 jih 3 ypoBHa pacnoJio>KeHHH a^ejiToaHoro pe3epByapa. IIeT.jiH MaTKH 
3axoji;aT Bnepeji; 3a Gpionrayio npHCocay h noJioBoe oTBepcrae. MHoroancjieH- 
HBie a^ejiToaHBie $0JiJiHKyjn*i HaaHHaiOTca HeMHoro no3a,n;H $apHHKca h, onpy- 
>Kaa BeTBH KnmeaHHKa, conpoBo>K,n;aiOT hx hohth ,o;o 3a^Hero Komja Tejia. 
Hnija oBajiBHBie, Ha nonepeaHOM ceaeHHH Kpyrjrae, HMeiOT ynjiomeHHyio KpBi- 
meaKy Ha oji;hom noaioce h MajieHBKHH hith$thk Ha jtpyroM. TpySaaran 
3KCKpeTopHHH ny3BipB HaaHHaeTca ot ypoBHa 3aji;Hero Kpaa ceMeHHHKOB h 
OTK pBiBaeTca TepMHHajiBHo Ha 3a,n;HeM Komje Tejia. IIapa3HTBi asejiHHBix xojjob 
neaeHH ycaTHx khtob. Thhhhhbih h nona ejpiHCTB ohhbih bh,h; Cetitrema folii - 
formis g. n., sp. n. 
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A NEW TREMATODE, CETITREMA FOLIIFORMIS G. ET SP. N., A PARASITE 
OF THE LIVER OF BRYDE’S WHALE 

A. S. Skrjabin 
SUMMARY 

Cetitrema foliiformis g. n., sp. n. (fam. Campulidae) from hepatic ducts of Bryde’s 
whale is described. The trematode is a representative of a new species, new genus and new 
subfamily Cetitrematinae subf. nov. It differs from members of Campulinae in the ab¬ 
sence of anterior diverticula of the intestine, bursa, cirrus and some other characters, 
and from trematodes of Nasitrematinae in having spermatheca, in the shape of testes, 
eggs and localization. 



